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イメージメモ U —カードリーダー 

DM-R1 


使用説明書 隔罰書付 1 

このたびは弊社製品をお買上げいたださありびとラございます。 

この説明書には、フジフイルムイメージメモ U —カードリーダー 
DM - R 1 の使い方びまとめられています。内容をよくご理解の上、正 
しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。 







重要 


►お客様へ...…ご使用になられる前にぶ巧■'お読みくださし、。 


ソフトウェアおよび使用説明書についてのごミち意 

(1) 添付のソフトウェアおよび使用説明書の一部または全部を、 
許可なく転載したり複製することはでさません。 

に）添付のソフトウェアおよび使用説明書は、 ] 台のイメージ 
メモ U —力ードリーダー DM - R 1 について使用でさます。 

(3) 添付のソフトウェアおよび使用説明書により DM - R 1 を使用 
して、お客様または第三者にいかなる損害び発生した場合 
にち、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承くだ 
さい。 

(4) 本製品につさましては万全を期しておりますび、万一製造 
上の原因による不良品びありましたら、お取り替えいたし 
ます。それじ(外につさましてはご容赦ください。 

(5) ソフトウェアおよび使用説明書の内容は、予告なく変更す 
ることびありますのでご了承ください。 


取扱上のごを意 

♦ IEEE 1 394 コネクターの端子に触れないでください。 

本製品やパーソナルコンピューターの故障の原因となることびあります。 

♦ IEEE 1 394 インターフェースケーブルのコネクターを巧くと 
さは、コネクターの端部を指で巧さえながら巧いてください。 
ケーブル自体を引っ張ると、本体およびケーブル破損の原因となります。 

♦付属のケーブル m がはご使用にならないでください。 

誤作動の原因となります。 

• スマートメディアおよびマイク □ ドライブをセットする際に 
は、表裏、前後に注意してください。 

逆に挿入すると故障の原因となります。 

► IEEE とは電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。 


パソコンの機種によってはご使用になれない場合びあります。 I 3 














■画像を開くには 

お客様のパソコンに取り込んだ画像の表示には、その画像フオー 
マツトに対応した市販の画像閲覧ソフトウエアび必要です。 


■商標について 

• Microsoft . Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標です。 

Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 
• Macintosh , iMac , Power Macintosh . PowerBook , MacOS は、 
米国 Apple Computer , Inc . の登録商標です。 

♦ SmartMedia は、株式会社東芝の商標です。 

♦ iUNK は、ソニー株式会社の商標です。 

♦その他社名-商品名などは、各社の商標または登録商標です。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

♦本製品はクラス B 情報技術装置（住宅地域またはその隣接した地域におい 
て使用されるべを情報装置）で、住宅地域での電波障害防止を目的とした 
情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しています。 
しかし本製品をラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、 
受信障害の原因となることびあります。使用説明書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 

♦この機器を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、 
飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることびあります。 


[ _免責事項について_ ] 

♦乂災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また 
は過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、 
当社は一切の責任を負いません。 

♦本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の 
損失-事業の中断 • 記憶内容の変化 • 消失など）に関して、当社は一 
切の責任を負いません。 

♦使用説明書で説明された！;!外の使いかたによって生じた損害に関 
して、当社は一切の責任を負いません。 

♦接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関し 
4 て、当社は一切の責任を負いません。 







安全上のご注意（必ずお守りくださし、) 


• ご使用の前に必ず本「使用説明書」、特にこの「安全上のごを意」を 
よくお読みの上、正しくお使いください。 

♦お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管して 
<ださい。 


[Iz た表 7 コ ^ し 、 C 


この使用説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使 
いいたださ、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 
止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意昧は 
次のよラになっています。内容をよく理解してから本文をお読みく 
ださい。 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 
A 警告 人び死 t または重傷を負ラ可能性が想定されて 
いる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 
A >王胃人が傷害を負ラ可能性が想をされる内容おぶび 
物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


[絵表示の例 


么記号は警告 • ま意を促す内容びあることを告げるものです。 
/《\図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は感電を意）び描かれ 
ています。 

(S) 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や 
CD 近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれて 
います。 

A 参記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 
^図の中に具体的な指示内容（左図の場合は、電源プラグをコン 
セントから抜け）び描かれています。絶対に従ってください。 5 










么警告 

Q 

♦雷び鳴り出したら、本製品や IEEE 1394ケーブルに 
触れたり、本製品をパーソナルコンピューターなどへ 
接続しないでください。 

落雷による感電の恐れびあります。 

Q 

♦添付の CD - ROM は CD - ROM 対応プレーヤ ー1 U 外で 
は、絶対に再生しないでください。 

大音量によってちに被害を負ったり、スピーカーを破損する恐 
れびあ0ます。 



A 注忌、 

戀 

水城れ禁止 

♦本製品内部に金属物や液体を入れないでください。 

本製品の内部に金属物や水などの液体を入れると、感電や火災 
の原因になることびあります。 

0 

• 本製品は絶対に分解しないでください。 

本製品は分解しないでください。分解した状態で保管または使 
用すると故障や感電の原因となることびあります。 

磯) 

めれ手禁止 

♦めれた手で触らないでください。 

本製品の IEEE 1 394ケーブルびパーソナルコンピューター本体 
に接続されているとさに、めれた手で本製品およびパーソナル 
コンピューター本体に触れると、感電の原因となります。 

雌) 

めれ手禁止 

♦めれた手で IEEE 1394ケーブル、および AC アダプター 
のケーブルを巧さ差ししないでください。 

パーソナルコンピューター本体の電源ケーブルび AC コンセン 
卜に接続されているとさに、めれた手で IEEE 1394ケーブル、 
および AC パワーアダプター AC -5 VH ( AC - 已 V )のプラグを巧 
さ差しをすると、感電の原因となります。 

0 

♦本製品を水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所 
(調理台や加湿器のそばなど）に設置しないでください。 

感電、故障などの原因となることびあります。 
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_ A 江 局 _ 

Q ♦落下するなど、強い衝撃や振動を与えないでください。 

本製品び破損したり、故障の原因となることびあります。 


Q ♦本製品の上に重いものを置いた状態で保管したり使用 
したりしないで < ださい。 

本製品び破損したり、故障の原因となります。 


使用上のごミ主意 


•「 ACCESS ランプ」の点好中は、パーソナルコンピユー 
夕一の電源を切 つたり、カノく一に触れないでください。 

スマートメディアまたはマイク □ ドライブ、および内部のデータび 
破壊される原因となります。 

• スマートメディアおよびマイク □ ドライブの挿入口に 
ごみや異物が入 S ないよラにご注意ください。 

誤動作や故障の原因となります。 
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内容物 


♦イメージメモリーカードリータ’一 DM-R1 本体 



♦ IEEE 1394ケーブル 



♦ DM-R1 セットアップディスク（紙ケース入り） 
(Windows98SE&Macintosh/Windows 2000用各1枚） 

♦使用説明書保証書付1冊 

• Windows 2000セットアツプガイド1冊 
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ご使用いただく前に 


■データ保持について 

下記の場合、スマートメディアおよびマイク □ ドライブに記録した 
データび消滅(破壊）することびあります。記録したデータの消滅（破 
壊）については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご 
了承ください。 

1. お客様または第三者びスマートメディアおよびマイク □ ドライブ 
や DM - R 1の使いかたを誤ったとき 

2. スマートメディアおよびマイク □ ドライブや DM - R 1 び静電気- 
電気的ノイズの影響を受けたとさ 

3. DM - R 1 へアクセス（記録動作 • 消去動作 • 初期化動作 • 再生動作） 
中に IEEE 1 394ケーブルおよびスマートメディア、マイク□ドラ 
イブを抜いたとき、機器の電源を切ったとき、他の IEEE 1394 機 
器を接続をしくは抜いたとさ 

大切なデータは別のメディア （ M 日ディスク、フ□ッピーディスク、 
八ードディスクなど）にコピーすることをおすすめします。 


■ この製品の最新情報について 

製品の最新情報は下記ホームページにて提供いたしますので、さら 
に詳しし V 肩報はそちらをご覽ください。 

http://www.fujifilm.co.jp/ 
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本製品の取り付け 


付属のゴム足は滑り止め用です。必要に応じて底面の隅4力所にはり 
付けてお使いください。 

■ IEEE 1394ケーブルの接続 

下図のように、本製品をパソコン本体の IEEE 1 394ポート（目ピン) 
に接続してください。 


► IBM PC / AT 互換機 （ DOS / V 機 ）- NEC PC -98 NX - Macintosh 



IEEE 1394ケーブル 
( DM - R 1 の付属品） 


パソコン 


DM - R 1 


なお 、 iLINK (4 ピン）ポートへ接続する場合には、別途市販の目ピン- 
4ピンの接続ケーブルと別売の AC パワーアダプター AC - 日 VH ( AC - 
己 V )により DM - R 1 に電源供給び必要です。 

- lEEEl 394コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してく 
ださい。正しく接続されない場合、正常に動作しません。 

•パソコンの電源を入れたままでち、本製品の接続（抜さ差し）び 
でさます。 

•ノ 。ノコンに IEEE 1394 コネクターび 2つ!^ソ上ある場合、どの ポー 
卜に接続してち構いません。 

•パソコンから IEEE 1 394ケーブルで接続されている機器の空い 
ているポートに本製品を接続すると、機器によっては DM - R 1 び 
動作しない場合びあります。その場合には DM - R 1を直接パソコ 
ンに接続してください。 

• iUNK (4 ピン)ポートには、付属のケーブルでは接続でさません。 
另幢日ピン-4ピンのケーブルをご購入の上、ご使用願います。 11 






























■スマートメディア™、マイク □ ドライブの入れかた 

スマートメディア、マイク□ドライブを挿入する際は、下図の要領 
で「スマートメディア挿入口」、「マイクロドライブ挿入口」に挿入し 
て < ださい。 



ク感びあるまで確実に挿入してください。スマートメディアび正 
しくセットされ、カバーを完全に閉じると 「 READY ランスび 
点灯します。 「 READY ランスはマイク□ドライブと共通です。 


マイクロドライブの 
ACCESS ランプ（程） 



カバ‘一 

イジェクトレバー 
READY ランプ(緑） 

-マイク□ドライブ挿入 □ 


7ィタ□ドラィづ ※挿入口のお状に合ラ向き 

で入れてください。 


マイク□ドライブは、指のはらで後端をゆっくりと巧して、 
奥まで確実に挿入してください。マイク□ドライブび正しく 
セットされ、カバーを閉じきると 「 READY ランプ」び点灯し 
ます。 「 READY ランスはスマートメディアと共通です。 



























■スマートメディア™、マイクロドライブを取り出す 
( Windows の場合） 

本体のカバーを開き 「 READY ランプ」び消えていることを確認した 
後、スマートメディアは後端をク U ック感びあるまで指のはらでゆっ 
くりと押してください。スマートメディアび途中まで出てさますので、 
手で引さ出してください。マイク□ドライブは挿入口のち側のイジェ 
クトレバーをゆっくりと奥の方向に押してください。マイクロドライ 
ブび途中まで出てきますので、手で引さ出してください。 

Macintosh の場合の取り出し方法は P 2 1をご覽ください。 

•スマートメディアやマイク□ドライブにアクセス中 
(「 ACCESS ランスの点打中）はカバーに触れないでくだ 
さい。 

■ IEEE 1394 ケーブルを取り外す 

IEEE 1394ケーブルを外すときは、なるべくパソコン側のコネクター 
を先に外した後、 本体側のコネクターを抜いてください。 
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動作環境 


■ Windows 

動作するパソコンは旧 M PC / AT 互換機 （ DOS / V 機）および NEC 
PC 98- NX で、 Windows 98 Second Editi 日 n または Windows 
2000びインス I -ールされている必要びあります。 

〇対応機種：旧 M PC / AT 互換機 ( DOS / V 機)* 

NEC PC 98- NX * 

(* IEEE 1 394び標準ヴポートされているモデル。 
iLink (4 ピン）ポートに接続するには、別途市販の目ピ 
ン -4 ピンの接続ケーブルと、別売の AC パワーアダプ 
夕一 AC -5 VH ( AC -5 V ) び必要） 

OOS : WindowsGS Second Edition 日本語版 
OCPU : Pentium 100 MHz し^上 

〇メモ U :目 4 M 目！;(上 
〇八ードディスク空さ容量： 10 M 目上 

OIEEE 1 394 :インターフェースを標準装備していないパソコンに 
は別途 I / F ボードび必要です。（対応 I / F ボード：ラトッ 
クシステム株式会社 REX - PCIFW 1 - V ) * 

* ボードの動作環境はそれぞれのメーカーにお問い 
合わせください。 

■ Macintosh 

〇対応機種 ： iMac DV 、 および FireWire び標準装備されている 
Macintosh 

OOS : Mac 日 S 8.5 〜9.0 

0 CPU ■ PowerPC G 3 、PowerPC G 4 

〇メモ U :目 4 M 目しソ上 
〇八ードディスク空さ容量：10 M 日！;(上 
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Windows で使用ずる 


ここでは本製品を Windows 上で使用するためのセットアップ方法を 
のしています。 

Windows 98 Second Edition と Windows 2000ではセットアップ 
方法び異なりますので、ごミち意願います。ここではまず Wmclows 98 
Second Edition のセットアップ方法について説明します。 
Windows 2000でのセットアップを行うには、別冊をご覧ください。 

■ Windows98 Second Edition のセットアップ手順 

① パソコンの電源を日 N にし、 Windows98 を起動します。 

② セットアツプディスク (Windows98SE&Macintosh 用 CD-R 日 M) 
を CD-R 日 M ドライブにセットします。 

③ CD-R 日 M ドライブのアイコンをダブルクリックして開いてください。 

④ Setup.exe のアイコンをダブルクリックして開きます。 



⑥ その後、表示されるメッセージに従って、インス!-ールを進めて 
<ださい。 

⑥ インスI-ールが完了すると、パソコンの先起動を促すウインドウ 
が表示されますので指示に従ってパソコンを再起動してください。 


wywopuiM 


上でセットアップは完了です。 I ソ後、 IEEE 1394ケーブルを接続 
するだけで自動的に本製品び認識されます。 15 



















■使いかた 

〈デジタルカメラの画像ファイルを読み書さする〉 


Windows パソコンに取り込んだ画像の表示には、その画像のフォー 

マットに対応した市販の画像閲覧ソフトウエアび必要です。 

① スマートメディアまたはマイク □ ドライブを DM-R1 にセットしま 
す。 

② r マイコンピュータ」を開くと、本製品の接続前にはなかった「リ 
ムーバブルディスク」アイコンが表示されますので、これをダブ 
ルクリックします。すると、スマートメディアまたはマイク□ド 
ライブ内のフォルダやファイルが表示されます。 

•スマートメディアまたはマイク □ ドライブから八ードディスク 
へファイルをドラッグすることでファイルの読み出しが可能で 
す。 

•八ードディスクからスマートメディアまたはマイク □ ドライブ 
へファイルをドラッグすることでファイルの 書 さ込みが可能で 
す。 

•アプリケーションソフトからスマートメディアまたはマイク □ 
ドライブのドライブ名を指定してちファイルの読み 書 さび巧能 
です。 

•スマートメディアからマイク □ ドライブへ、またはマイク□ド 
ライブからスマートメディアへのコピーち巧能です。 

•スマートメディアまたはマイク□ドライブへのアクセス中 
はパソコンの電源を切ったり、本体のカバーに触れないで 
ください。スマートメディアまたはマイク□ドライブ、およ 
び 本体 データび 破壊されること び あります。 

•スマートメディアまたはマイク □ ドライブをデジタルカメ 
ラで使用する場合には、必ずデジタルカメラでスマートメ 
ディアまたはマイク □ ドライブの初期化（フォーマット/ 
イニシャライズ)を行ってください。 

• ID 付さスマートメディアをご使用の場合、画像データの記 
録-読み込みは可能ですび、 SolidAudi □などのソフトウエ 
アからの書さ込みには対応していません。 



Macintosh で使用ずる 


ここでは本製品を Macintosh で使用するためのセットアップ方法を 
示しています。下記の説明に従って、正しくお使いください。 
Macintosh に取り込んだ画像の表示には、その画像フォーマットに 
対応した市販の画像 閲覧 ソフトウエアび必要です。 


■セットアップの手順 

① パソコンの電源を ON にします。 

② セットアップディスク （ CD - R 日 M ) を CD - R 日 M ドライブにセットし 
ます。 

③ デスクトップ上の 「 CD - ROM 」 アイコンをダブルクリックします。 


Q 

[FireWire CardRW Installed 

④ 「FireWire CardRW InstaHCD 」 をダブルクリックします。メッ 
セージに従ってインス I -ールを進めてください。 


□ FireWire CardRW InstallCD 囚白 

邑 4 I 目目、 613 K 空き 

i»i を 

わ記みくだ’ざい FireWireCardRW Installer 

1 

im 

み 



⑥パソコンを再起動します。 

⑥再起動後、本製品をパソコン本体の FireWire ポートに直接接続し 
ます。 
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- IEEE ] 394コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続し 
てください。正しく接続されていない場合、正常に動作しま 
せん。 

•パソコンに円 reWire コネクターび2つじ(上ある場合、どの 
ポートに接続しても構いません。 

•パソコンから FireWire で接続されている機器の空いている 
ポートに本製品を接続すると、機器によっては DM - R 1 び動 
作しない場合びあります。その場合には DM - R ] を直接パ 
ソコンに接続してください。 

1；!上でセットアップは完了です。しソ後 、 IEEE 1394ケーブルを接続 
するだけで自動的に本製品び認識されます。 
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■使いかた 

〈デジタルカメラの画像ファイルを読み書きする〉 


①スマートメディアまたはマイク □ ドライブを DM - R 1 にセットしま 
す。 アイコンび表示されます。 



名称未設を 


②デスクトップに表示されているアイコンをダブルクリックします。 
スマートメディアまたはマイク □ ドライブ内のフオルタ'やフアイ 
ルが表示されます。 

♦八ードディスクからスマートメディアまたはマイク□ドライブへ 
ファイルをドラッグすることでファイルの書さ込みが巧能です。 
•スマートメディアまたはマイク□ドライブから八ードディスクへ 


ファイルをドラッグすることでファイルの読み出しが巧能です。 
♦アプリケーシヨンソフトからスマートメディアまたはマイク□ドラ 
イブのドライブ名を指定してもファイルの読み書きが巧能です。 
♦スマートメディアからマイク □ ドライブへ、またはマイク□ド 
ライブからスマートメディアへのコピーち巧能です。 

•スマートメディアまたはマイク□ドライブへのアクセス中 
はパソコンの電源を切ったり、本体のカバーに触れないで 
ください。スマートメディアまたはマイク □ ドライブ、およ 
び内部のデータび破壊されることびあります。 

•スマートメディアまたはマイク □ ドライブをデジタルカメ 



ラで使用する場合には、必ずデジタルカメラでスマートメ 
ディアまたはマイク □ ドライブの初期化（フォーマット/ 
イニシャライズ)を行ってください。 

• ID 付さスマートメディアをご使用の場合、画像データの記 
録•読み込みは可能ですび、 SolidAu 出□などのソフトウェ 
アからの書さ込みには対応していません。 
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■ File Exchan 呂 e につし、て 

スマートメディア、マイクロドライブをお使いいただくには Mac 日 S 
付属の 「File Exchan 邑 e 」 び必要です。システムフォルダ/コント □- 
ルパネルの中の機能拡張マネージヤー内にインス!-ールされている 
か確認してください。 



MacOS 瓦已/8.6/9.0の画面 

参 「File Exchan 呂 e 」 のチェックボックスに「 X 」 マー クびついている 
か確認してください。 


「File Exchan 呂 e 」 につし、ての言羊ホ田は、 「 MacOS へ J レプ」ちしくは 
「 Mac 日 S インフォセンター」を参照して < ださい。 














■スマートメディア™、マイク□ドライブを取り出す 

①スマートメディアまたはマイク □ ドライブを取り出す場合には、デ 
スクトップ上の対応するアイコンを「ごみ箱」にドラック&ド□ップ 
して捨てるか、画面最上部のメニューバーの r 特別」メニューをプ 
ルタ’ウンして、「取り出し」を選択してください。 



名称未設を 


>な 

ゴミ箱 


② 「 READY ランプ」び点滅していることを確認した後、本体のカバー 
を開け、スマートメディアまたはマイク□ドライブの取り出し方法 
に従い、取り出してください。 

•スマートメディアまたはマイク□ドライブにアクセス中 
(「 ACCESS ランプ」の点打中）はカバーに触れないでくだ 
さい。 
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ーテイング 


►故障と思う前に、ちう一度お調べください。 


こんなとさは 

原 因 

巧 策 

パソコンび DM - 
R 1 を認識しない。 

IEEE 1 394コネクターび 
正しくパソコンに接続され 
ていない。 

IEEE 1 394コネクターび 
正しく接続されているか確 
認してください。（時 P 11) 

デバイスドライバび正しく 
インス1-ールされていな 
い。 

デバイスドライバを正しく 
インス1-ールしてくださ 
い。（時 P 1 己） 

他の IEEE 1394機器を接 
続し、ノイズなどでパソコ 
ンから接続解除された。 

DM - R 1 のケーブルをいっ 
たん巧いた後、再度接続し 
てください。それでも認識 
されない場合にはパソコン 
を再起動してください。 

スマートメディア 
またはマイク□ド 
ライブび読めない 
(ドライブのアイ 
コンび表おされな 
い)。 

デバイスドライバび正しく 
インス1-ールされていな 
い。 

デバイスドライバを正しく 
インス1-ールしてくださ 
い。（時 P 1 己） 

スマートメディアまたはマ 
イク□ドライブの挿入ち向 
び違ラ。 

スマートメディアまたはマ 
イク□ドライブを正しく挿 
入してください。（時 P 12) 

スマートメディアまたはマ 
イク □ ドライブび DM - R 1 
にセツトされていない。 

スマートメディアまたはマ 
イク □ ドライブを DM - R 1 
にセットしてください。 
OP 12) 

スマートメディア 
に書を込めない。 

スマートメディアにライト 
プ□テクトび施してある。 

ライトプ□テクトシールを 
はびして < ださい。 

書さ込ちラとするデータ 
び、スマートメディアまた 
はマイク□ドライブの空を 
容量を超えている。 

空さ容量!; j 上は書さ込みで 
さません。スマートメディア 
またはマイク□ドライブの 
容量を確保して < ださい。 

デバイスドライバび正しく 
インストールされていな 
い。 

デバイスドライバを正しく 
インス1-ールしてくださ 
い。（時 P 1 己） 
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主な仕様 


形 式 

イメージメモ U —カード U —ダー 

対応 PC*1 

IBM PC/AT 互換機 (DOS/V 機） 

NEC PC98-NX 

iMac DV、 および円 reWire び標準装備され 
ている Macintosh 

対応 0S*2 

WindowsGS Second E 出 tion 日本語版 
MacOS 8.己〜9.0 

対応メディア 

•スマートメディア 

3.3V(4M 目/ 8M 目/]目 M 目/ 32M 目） 

ID 付 3.3V(16M 巨/ 32M 目/ 64M 目） 

ただし、次の当社製カメラでフオーマット 
された 64M 目品は使用でさません。 

円 ne 円 X700, 円 ne 円 x 已〇0, CUP-IT 已0, 
DS-2 已 0HD 
•マイク□ドライブ 
旧 M 製340 MB 

コンパクトフラッシュカードについてはじ （ 
下の製品について動作確認しております。 
SanDisk 社製： SDCFB-16 SDCFB-32 
SDCFB-40 SDCFB-48 SDCFB-64 
SCDF-80 SDCFB-96 SDCFB-1 28 

ホストインターフェース 

IEEE 1394 (FireWire) 

消費電流 

動作時： MAX. 已 30mA 必下（已V給電時） 

DC 入力端テ 

iUNK(4 ピン）ポートに接続する場合は、必 
ず専用 AC アダプター AC- 已 VH (AC- 已V)を 
接続してください。 

使用条件 

温度： 0む〜+40む 

湿度： 20%〜80%じ(下(結露しないこと） 

外形寸法 

84x26.5X 1 ] 4mm (幅X高さX奥行き） 

質量 

約200吕 


*1 : IEEE1 394または FireWire を標準でヴポートしているモデルに限ります。 
*2 :標準インスI-ールモデルを推奨します。 

《仕様-性能は予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 

使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。 
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デバイスドライバ削除(アンインストール)手順 


インス I -ール作業び上手くでさなかった場合やデバイスドライバの 
ノくージヨンアップを行ラ際、デノくイスドライバを削除（アンインス 
トール）する必要びあります。下記の手順に従ってください。 

■ Windows 98 Second Edition の場合 

① 本製品をコンピュータから外します。 

② セットアップディスク ( Windows 98 SE & Macintosh 用 CD - R 日 M ) 
を CD - R 日 M ドライブにセットします。 

③ 下の画面のように CD - R 日 M 内の [ UNINST アイコン]を夕'ブルク 
リックします。 
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④ 下の画面が表示されたら[日 K ] ボタンをクリックします。 


I SM/CF Reader WHtei 




DM - R 1 Driver のアストールを開おします 
DM - R 1 と PC が〕なげっている場合はケープルを外してください 
0むがったままですと Win か WS が其巧が了するもそれげあ口ます 
また於朽ストールが了褚は再起旣する必要があ口ます 
準棉はよろしいですか？ 


心邵=ぉ キでシたル I 


⑥ 正常にアンインス!ルが終了すると下の画面が表示されます。 
[日 K ] ボタンをクリックするとアンインス!-ール作業は終了です。 



再度インス I -ール作業を行ラ場合には、パソコンを再起動してくだ 
さい。 

インス I -- ルの手順は、本書1己ぺージの 「 Windows で使用する」を 
ご覧ください。 
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■ Macintosh の場合 

① 本製品から lEEEl 394ケーブルを外します。 

② インス I ル CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブにセットします。 

③ デスクトップ画面上のに D - R 日 M アイコン]をダブルクリックします。 

④ [インス I ラーアイコン]を夕’ブルクリックします。 

⑥下の画面が表示されたら[カスタム削除]を選択します。 
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⑥チエックボックスをすべてチェックして、[削除]ボタンをクリック 
します。 



チェックボックス 


⑦下の画面が表示されたら[再起動]ボタンをクリックしてパソコン 
を再起動します。これでアンインストール作業は終了です。 



再度インス! -- ルを行う場合には、本書17ぺージの 「 Macintosh で 
使用する」をご覧ください。 
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保証書とアフターサービス 


■保証書 

• 保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確か 
めの上、大切に保管してください。 

•保証期間はお買上げ曰より]年間です。 


■アフターサービス 


ご依頼に際してのごを意 

参記録されているデータの補償はいたしかねます。 

ご相談になるとさは、次のことをお知らせください。 
■型名； DM - R 1 

■故障の状況；でさるだけ詳しく 
■ご購入年月曰 


製品に関する技術的なご質問びある場合は、下記までお問い合わ 
せください。ご質問によっては、回答するまでに時間を要する場 
合もありますので、あらかじめご了承ください。 

富±フイルム DI ヴポートセンター 

月〜金9; 30〜12:00,13 ; 00〜17 : 00 (祝祭日休み） 
FAX : 0424 -81-0162 TEL : 0424 -8 1 - 1目1己 
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[製品保証規を 


1. 保証の内容 

ご購入後1年攻内に、万一この製品が故障したときは、この保証書を添えて 
お買上げ店または弊社サービスステーシヨンにお届けください。無料で修理 
いたします。なお、お届け頂く際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担 
願います。また、お買上げ店と幹社間の運賃諸掛かりにつきましては弊社負 
巧いたしますが、特にお急ぎの場合などで通常の輸送方法と異なる方法を 
とった場合馆期便(外を使用した場合）は一部ご負担いただく場合があり 
ます。 

2. 次の場合は保証期間中でも上記1 . の保証規定は適用されません（修理可能 
の場合は有料で修理をお引き受けいたします）。 

イ.修理ごイホ頼の際、保証書の提示または添付のなし、場合。 

口.弊社サービスステーシヨン攻外で分解、修理されたもの。 

ハ.火災、地震および風水害などの天災じよる損傷、故障。 

二.お取扱上の不を意（使用説日月書 Jii 外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、 
砂•おの付着、機器内部への水•砂•おの入り込みなど）、保管上の不備 
(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入った場がでの保管など）、お手乂 
れの不備げび発生など）により生じた故障。 

ホ.本体に付帯している付属品類。 

へ.一般家庭用(外（例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載）じ使用 
された場合の故障および損傷。 

卜.故障の原因が本製品(外（電源、ほかの機器など）じあって、それを点検、 
修理した場合。 

チ.前記に(外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。 

リ.使用説日月書に記載外の操作じより生じた損害、および記録されたデータ 
が正常じ保存-呼び出しができないことじよって発生した損害などの付 
隨的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであら 
かじめご了承ください。 

3. 本製品にがする保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する 
付隨的損害（撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の喪失、 
精神的な損害など）の補僧には応じかねます。 

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN. 

■ご注意 

1 . 本イ呆証書は前記のイ呆証規をじより無料修理をお約まするもので、これによ 
りお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

2. 本イ呆証書の表示についてご不日月な点は幹社営業所、サービスステーションに 
お問い合わせください。 


♦本イ呆証書は紛失されても再発行いたしません。 


29 




啤 FUJ 旧 LM 保証書 
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型名 

DM - R 1 

保証期間 

お買上げ日 

年月日 

本体 

1 年 

お 

客 

様 

ご住戸斤 

皿-□皿 

電話 

お名前 

ふりがな 

様 




お買上げ店名 


電話 

@ 


本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約まするものです。お買 
上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をお買上げの販 
売店もしくはこの使用説明書末尾に記載した弊社サービスステーションに 
ご持参ご提示の上、修理をごが頼ください。 


が胃違富±写真フイルム株式会社 

干 106-8620 ま京都港区西麻ホ 2-26-30 
TEL 03-3406-21 11 




















啤 FUJIFILM 


富±写真フイルム株式会社 


•本製品の機能、操作方法などに関するお問い合わせは… 

富±フイルム DI サポートセンター TEL (0424) 81-1615 FAX (0424) 81-0162 

(月曜日〜金曜日午前9:30〜12:00午後1:00〜 5:00) 


♦富±フイルム製品の情報は… 

FUJIFILM ホー ムぺ ージ http://www.fujifilm.co.jp 


♦修理の受付は… 

化幌：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
仙台：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 

ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
ま京：富±フォ トサロン 
新遺：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
をミ只：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
静岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
を古屋：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
大阪：富±フォ トサロン 
高松：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
広島：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 

福岡：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 
鹿児島：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


干060 -0002 
干 980-0811 

T105-0022 
干 104-0061 
干951-凯67 
干 920-0864 
干 420-08 的 
干 460-0008 
干541 -0051 
干 530-0001 
干 760-001 5 
干 732-081 6 

干 812-0018 
干892-08；38 


化幌巿中央区化2条西 4-2 化幌兰井ビル別館 TEL (011)222-3973 
仙台巿青葉区一番町 4-6-1 TEL (022) 265-2149 

仙台第一生命タワービル 

ま京都港区-海財- 9-1 5竹芝ビル TEL(03)3436-1315 

ま京都中央区銀座 5-1 スキヤ橋センター TEL (03) 3571-9411 
丢斤谓巿本巧通7番町1153本町ほビル TEL (025) 223-7731 

金ミ尺巿高岡町 1-39 住友生命金ミ只高岡町ビル TEL (076) 263-3466 
詩岡巿栄巧 1-5 殖産ビル TEL (054) 255-2465 

を古屋市中区栄 1-12-19 TEL (052) 202-1851 

大阪巿中央区倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL(06)6%0-0915 

大阪巿北区梅田 1-9-20 大阪マルビル TEL(06)6346-0222 


高あ巿紫雲町 3-1 き西第2マンション TEL (087) 834-8355 

広島巿南区比治山本町1 6-35 TEL (082) 256-351 1 

広島産業文化センター 

福岡巿博多区住ま 3-1-1 TEL (092) 281-4863 

鹿児島市新屋敷町16公社ビル TEL (099) 226-2515 


参本製品についての上記かのお問い合わせは… 


富±フイルム化幌営業巧 干 060-0002 

富±フイルム仙台営業巧 干 980-0811 

富±フイルムま京販売部 干 106-8620 

富±フイルムを古屋営業巧 干 460-0008 

富±フイルム大阪支社 干 541-0051 

富±フイルム広島営業巧 干 732-0816 

富±フイルム福岡営業巧 干 812-0018 


化幌巿中央区化2条西 4-2 化幌；井ビル別館 TEL (011 )241-71 64 


仙台巿青葉区一番町 4-6-1 
仙台第一生をタワービル 
ま京都港区西麻ホ 2-26-30 
を古屋市中区栄 2-10-19 
名古屋商工会議所ビル 
大阪巿中央区倫後町 3-5-11 
広島巿南区比治山本町 16-35 
広島産業で化センター 
福岡巿博多区住ま 3-1-1 


TEL (022 曲 5-21 21 

TEL (03) 3406-2387 
TEL (052) 203-5262 

TEL (06) 6205-6421 
TEL (082) 256-331 1 

TEL (092) 281-0255 


♦富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL(03)3406-2981 
※止曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等イ木業させていただく場合があります。 

•まを：富±フイルムサービスステーシヨンは、通常の±曜日け兄日、年末年始、夏期休暇なか)は営業しております。 
ただし、受け渡し業をのみとなります。 

•大阪：富±フォトサ□ンは上記休業日のほか、を月第3水曜日も化業させていただきます。 
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